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LFT シ リー ズ ロ LINCO 


手 す り 取付 説明 書 3. 取 り 付 け か た 


・ ーー 還 証 は し ご の 表側 を 上 に し て 、 手 すり を 取り 付け ます 。 
この た び は 本 製品 を 、 お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 
この 取付 説明 書 は 、 手 すり の 取り 付け か た と 、 取 り 付け 時 の 注意 事項 に つい て 説明 


し て いま す 。 取 り 付け る 前 に 、 こ の 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く 取り 付け て 警告 ラベ ル 
ご さい 。 に (ラベ ルナ ン バ ー:ALA 一 61 一 〇 ) 
eSM 1. 部 材 の 確認 


〈 取 り 付け 図 〉 取り 付け 前 に 部 材 の 確認 を し て くだ さい 。 
演 す (オラ ショ ン )LETTL1O 
品名 数 
手すり 1 
六角 穴 付 ボ タン ボル ト (M6x17) | 4 
六角 棒 ス パナ (呼び 4) 1 


※LFT-26 は 片側 1 個 づ つ 、 両 側 計ら 個 
LFT-31 は 片側 ら 個 づつ 、 両 側 計 4 個 
取り 付け 可能 で す 。 


. 安 全 の た め に 、 必 ず 守 っ て いた だ き 
た いこ と 


手すり の 固定 方 法 に つい て 


念 六 角 穴 付 ボ タン ボル ト は 、 確 実に 締め 付 
け て くだ さい 。 (手すり 1 本 に つき 2 箇所 ) 
六角 穴 付 ボタ ン ボ ルト の 締め 付け が 不 十 
分 で す と 、 使 用 時 の 荷重 に よっ て 手すり 
が 外れ 、 落 下 事故 の 原因 に な り ま す 。 


4. 取 り 付け 後 の 確認 


@ 手 すり が ガタ ガタ 動き ませ ん か が 。 


@ 手 すり 1 本 に つき 、4 箇 所 の 取り 付け 
ネジ を 締め 付け て いま すか が 。 


@ 手 すり の 取り 付け ネジ が ゆる ん で いま 
せん か 。 


手すり の 使用 に つい て 


久手 すり に は 体重 を か け な い で くだ さい 。 
落下 事故 の 原因 に な り ま す 。 


@ 手 すり が 変形 し て いま せん か が 。 


図 の 設置 例 〒569.8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-1-1 ※ こ の 取扱 説明 書 は 、 無 断 転用 を 禁じ ます 。 
・LFT-26( 本 体 )…X] 
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